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2 Wiednia d. 13, Grudnia, 

Cesarz Jué i Crsarzowa Jmć w towa- 
rivstwie Królowey Jmé Neapolitabskiey , 
W. Xua Toskaüskiego, iego Małżooki i 
A:cy Xcia A stoniego wyiechali we czwar- 
tek d, 12 po południu ztąd do Esterha: dla 
Opladania zpromadzowych przy Oedenbur 
gu iosurrekucy ;nych woysk Węgierskich, 

Pred»haistowi Augszburskiego wyzna: 
nia «w Varsad, © kuminitacie Tolnenskim, 
Pawłowi Barany Szeniczey, który dla o- 
kazania Sw-y wi roości do Mooarchy do- 
sawił zwłaszey Swey cthoty 3 swcich sy- 
now młasnym kosetem do woySka, roz- 
kazał J, C.K. M.za ten patryotyczoy czyn, 
rown: jak mieszczanioowii kapeluszuiko: 
wi w Agram, Józefuwi Pinnmer, za nade. 
stonie w dcbrowolney verce 50 ry. 
Swoie naywyzsze ukonteniowanie oświąd: 
€4y C, 

i Zawsze ieszcie przychodzą znaczne 
składki dla Korpusu Austryacki.b sirzel 
tow od wazySthich klas ludu, tak w tutey- 
Br Sy, stolicy, tako tez xprowincyy. Wła- 
Sciciele domow lulcysrych stanow Da prze. 
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łożenie min'stra stanu i marszałka Austryi 
hrabiego Zinzend&if zrobili składkę 8716 
ryń. 253 kr. Niemaiące dobr członki sta. 
now złożyły 725 ryń. Właściciele domow 
w tuteyszym mieście i po przedmieściach 
procz oznaymionych iuż dawniey składek, 
złożyli świeżo w 3 terminach 19.229 ryń, 
$7 broco ioiyci razem 84,105 ryb. 22kr, d 

Hrabia Teodor B iani uciyn E oie 
mniey chwalebna cffisrę zswey f.bryk 
igiet dla tego korpusu, dał bowiem cla 
ozdoby iego 92» herbow , 2725 moB'eeże 
nych kotek, 2000 mosiężnych grzerycaek, 
Posiadacz domu na Wiedynie, Fr-nciszek 
Nickel, wspolnie 2 inü*mi drstawit bege 
płatnie dla tegoż kor;usu 5:0 koszul i 
159 gatek. m Zprowiacyy nadeszły row- 
nie 2DaCzne składki dla tego korp ucu, 

Wyszły atąd oiedawno do armii piere 
wszy batalion wspomnicnego wyżry kor- 
pusu Stanął d. 7 œ Ens, s rawował się 
wszędsie cobe, <achovut naywię*SzŁy 
porządek ikarucsé, 10. g puścił się w dzlezy 
warst do armii 

W C.cs<ynie w wyższym Daląsku kla- 
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-&ztor Boalfrstrow obchodził pamiątkę pier- 
wszych stu lat założania swego przez ba. 
S więte lest 
wspomnienie tych mężow, z których do- 
broczynności przez te 180 lat 40,000 okła- 
dem chorych ciało opatrzenie , a do 37,000 
„zostało urdromionemi, 
Zdarzenia wozennc. 

Pod d, 8 t.m. Arcy Xze Jan doniosł z 
założoaey w Trozburg głowney kwatery, 
że cała armia rorstawiana została na o. 
b:onney liaii oadrzeką Iun, mostowe szań- 
ce w Müh!dorf, Kray i Wa(serburg przy: 
zwOicie 53 os»dzoue, a tuk wszystkie przy 
gotowania do obrony tey rzeki poczynio- 
pe zostały, „ Od oststniey bitwy zachował 
się nieprzyiaciel do d. 8 spokoynie; iedną 
iyi&g iejo kulsmoę w poruszeniu ku Mas- 
siog widziano, którą jen:rał Meczery u 
wała, zostawieny w tym celu na lewem 
brzegu Iun , i poty tam zostawać będzie', 
póki tylko okoliczności dozwols, potym 
cofai: się ua prawy brzeg. 

Przy wąwozach Tyrolu donosi Accy 
Xiążę Jmć, że nic ważoego nie zaszło. 

Z wWło.h donosi jeuerat iazdy hrabia 
Bztlegarde, że rozkazał jeneralowi maio. 
rowi Schustek uczyn € x Ferrary zaczepna 

' demotstiscyś. 
au osadził on Bondono na lewym brzegu 
rzeki Panaro, i nieprzyiscielą przybisga- 
jąc-go na oczyskanie tege mivysos odparł, 
Teate jiperał Ssbostsk przeprawił się: z 

regimentu Latter. 
manna przy Figaroio ża Po, osadził niemi 

Siellata i S, Biaggis, i międry temi dwie: 

ma mizyscami pływaizcy most zarzucił, 

Gl. utrzymana kammucikacyi za Panaro, 


ronow  Boreck i Roztropite. 


Stosownie do tego rozka- 


kompsniami 


dwiema 


= Zreszta sila nieprzviacieleka $toi ieszcze 
mad Chiesa, „a odwodowe iey korpus w 
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okolicach Brescia, Grożne nasze rozłołe' 
nie armii nad Mincio, skłoniło nieprzyia- 
ciela do ściągniecia do siebie wszystkich 
woysk, postanych w poludaiowe Włochy, 
tak, iz prawie cała Toskania od nich isst 
opuszczona, 

Z Petersburga d.21. Listopada, 

Dworska gazeta donosi: Przybyły tu 
do Nayiaśnieyszego dworu hetman kałmu- 
ków, 2 urywyższym kapłanem Lama i 
pierwszemi swego dworu urzędnikami , 
miał honor bydź przypuszczonym w nie. 
dzielę do audyencyi Imperatora Jmć i wy- 
konać przysięgę wierności. O godzinie g 
z rana posłane zostały po niego i iego świ: 
tę dworskie ekwipaże z taynym konsylia- 
rzem Laszkarow i innemi zagraoiczaych 
interefsow urzędnikami, przez których do 
przedpokoju wprowadzonemi zostali. Tam 
zostali przebranemi w bogate ubiory, któ. 
re im Nayiaśnieyszy Imperator darował, 
Po przybyciu Imperatora Jmé z nabozen. 
stwa, zostali przez wspomnionych dopie- 
ro urzędnikow do sali audyencycnałney 
węrowadzonemi, Imperator Imć siedział 
na tronie , i raczył ich na dawod swty 
naywyższey łaski i dla potwierdzenia tak 
H:tmana, isko też Lamy w ich urzędach 
do ucaluwania ręki przypuścić , i własną 
swoią resa oddat hetmanowi chorągiew, 
a lamie pastorał,  Aktualay konsyliarz 
tayoy hrabia Rostopszio oddał obiema 
naywyisze dyploma, a tayny konsyliarz 
Lastkarow dat hetmanowi hełm i pancerz. 
Potym ma okazanie wdaięcznościi swev 
za tyle odebranych łask użlękręlni przed J 
I. Mcia. 

Gdy lu! ansyduiących się w Norwie 
dwoch Apgse'stich okrętow sprzeciwił się 
kommenizie weyskowey, ktora przyszła 


X 
tosownie de włożonego embargo 1a 
trzymać ich, z pistoletow do niey strze- 
lat, a nawet iednego Rofsyyskiego mayt- 
ka w wodę wrzucił, potym odciswszy 
kotfice pa morze się puścił, rozkazał prze: 
tu Imperator Jmó żeby pozostale ieSzcze 
W tym porcie okręty spalone zostały. 

Sioscwriz do odebranego z Palermo, 
od aktnalrego szambelana Italioskoi rap- 
portu o wzięcu Malty , rozkazał Impera- 
tor Jmć zoştaiącemu przy iego dworze dy 
plem»tycznemu korpusow! podźć nastepu 
laca notę z podpisem piera szego przzydu 
lącrgo ministra w kellegium zagranicznych 
later: fiov hr-biego Rustopszio i wice kan: 
€ rze hrsbiezo Panip: " Jego Imper. Muść 
Wszech Refsyy cdebizł wigl;dem podda- 
his się Maly obszerny rapport, z które 
&9 rokazuie się aktualnie, że Angielscy 
Jenerałowie pomimo przełożenia tak Im- 
peratorskiepo ministra w Palermo , iako 
też minislerium Krola Ju € Sycyliyskiego, 
Walte i wyspę Malię w imieniu Krola 
Jmé W, Brytanii opanowali i tylko bane 
dere Angielska zatchnęli. Gdy J. I. M. 
przez takowe zgwałcenie dobrego zaufa- 
hia słusznie rozgniewany został, raczył 
przeto postanowić, iż włożone a tego pe- 
wodu na wszystkie Angielskie okręty E 
R fsy y skich portach emb:rgo , poty nie 
będ. ie zdięte, poki umowa 1awaltzy w 
w reku 1795 ugody zupełcie nie będzie wy. 
konana. ,, 

laporator Jmć kazał jenereln=mu pro- 
Wiantow à mm fsarowi , Opoliasów, ia 
lego gurliws i oszczędne rozporządzenie 
Symm na ulrzj manie woyska zupeloe u: 
kont:nto zanie sw0ie cśaiadczyć , gdyż 
lubo woyska w porus eniu były; przez 
lego ledaak dobre rozporządzenie pie tyl: 
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ko, że wydatki nie przewyżsiyty rrzeznąe 
czonych summ, ale nawet pozostała się 
ieszcze supperata. 

Jenerał feldmarszałek Sołtykow iest 
przy Smoleńskiey i Charkowskiey inspsk- 
cyi jeneralem inspektorem iardy miano: 
wany. Jenerał piechoty Schwetszin został 
oddalony, rownie isk jenerał major To. 
mitsz, zwoloością noszenia moenduru jene. 
rała leitoanta, i jenerał major Grunsothat 
2 połową żołdu. Procz tego rozciągnął 
Imperator Jmć naywyższą suois łaskę tak 
daleko, że wszystkich oddalonych officy e- 
wyiąwszy 2a wyrokiem sado» 
wem, znowu do służby przypuścił, ztym 
jednak warunkiem żeby do Pet: csburga 
przybył | osobiście się Imperaterowi Jmś 
prezentowali, 

Z Paryża d. 1. Grudnia. 
Bonaparte znayduie sie tu ieszcze 3: 
wyszły iego polowy ekwipaźż ijkonie wierz. 
chowe maia d,3 w Diżoa stanać, „ Lu- 
bo wierzą tu powszechnie orozpoczęciu 
zno» Uu Nieprzyisciełskich krokow, 


pomi- 
mo tego iednak rządowe papiery poskoczyły 
do 34 fr. 25 cent. 

Jenerał Muret obiął kommende nad 
korpusem obserwacyynym w Genewie, 

Monitor oznaymił nakoniec urzedow- 
nie ozawartych traktatach pokoju i Xciem 
Js:nburg 1 ioremi Niemieckiemi Xżętami 
znssicpülzeC4 przemowa: ” Widziano w 
Niemiccki.b. gazetach kopie traktatow po» 
koiu, które jeqerał Augereau z rożnemi 
Xzętami Niemieckiemi prawego brzegu Re” 
Lu poczyDił, ale że dziennik ur: ędowy nie” 
onich Die wspominał, wiele osób miały te. 
dy watia osé, czyli one były prawdzi” 
we. My m my teraz pewność; że jene. 
ral Augereau miał pełnomocnicta o do ne: 
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gocyowania zniemi, że MR 
2 niem: umowy, które od rządu zupełnie 
pochwalone zostały, Prawda lest że tylko 
niekióre zyskały formalne pot vierdzenie 
rządu, iak naprzykład traktat Xui. Jsea 
burg, który iest oraz dyrsatorem kolegium 
hrabiow w Wetterawii, Może ten iego o- 
Statoi zaszczyt, może też że pierwszy za- 
-wart pokoy, zyskał dla niego te względy; 
lecz że wszyscy Xżęta w tey okolicy, k ó 
rych jencrał Augereau za neutralnych u. 
znał, lub którzy mieli za sobą zalecenie 
dworu Berlińskiego, tych samych co Xżę 
Jseoburg doznaia od rządu dobrodziey stw, 
można widzieć z wyroku wydanego daw 
niey względem Xżat Weterawii, Hesen- 
homburg, Nassau &c." 

W Kadyx zpowodu ustania zaraźli 
wey choroby odprawione zostało d. 12 li 
Stopada publiczne nabożeństwo.  Handlo 
we interessa w KadyX znowu się zaczena- 
ią odżywiać. 

Hieronim Bonaparte, nay młodszy brat 
pierwszego konsula, poiechat do Brest, 
gdzie w marynarce służyć będzie. 

Ob. Audrein, biskup Finistru, nądro. 
dze iadgo z Quimper do Morlaix został 
zamordowany. Zaboycy zarzucali mu że 
po trzy razy na śmierć Ludwiką XVI glo. 
sował. 

Monitor donosi z Algieru; " Gdy An. 
gielski kapitan nie chciał odpowiedzieć na 
pytanie kapitana Algierskiego korsarskie: 
go okrętu, kazał go ten przez swoia sza- 
lupę sprowadaić i 100 kiiow mu wy- 
liczyć. Aogielski konsul skarżąć się oto 
uD-ja, odebrał odpowiedź: ," Alyierski 
kapitan uczynił swoia powinaość , i zapo- 
wrot-m będzie odemnie nadgrodeooy m. ” 

W Rouen umarła Pani Boufficrs , sia. 
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wpa z wielu dzieł literackich ; lecz nie by: 
ła matką, iak mylnie ipisano , znanego ka- 
walera Boviflers, 

W Bordeaux i Bruxelli zaprowadzono 
także Rumforda zupę, 

Komedyi sławney P, Kotzebue; "Nie 
nawiść ludil i żal, wyszły także dwa 
tlomsczenis w „Madrycie w Hiszpańskim 
igzyku. 

Podług tuteys:rch pism, żona mar. 
grabiego Luches'mi ma także do Paryża 
przybydź. 

Prof.fsor Ackermana w Moguącyi o- 
znaymil, iz wynalazek P. Fütirer w Bi: 
brich, przy Wisbaden, robienia sukna, 
materyi, a nawet ploina i papieru, które 
od deszczu nie mogą bydź przemoczone, 
z własnego doświadczenia za dokładne 
potwietdza. Procz korzyści, iż nie mcgą 
przemokoąć, wynalazek ten służy ieszcze 
przeciw oziąbieniu, 

W Ciele prawodawczem i Trybunacie 
nic ważnego nie zaszło. W pierwszem De- 
deley d”Aagier miał większość głosow na 
kandydata do senatu. Z236 głosuiących 
miał on 228 kresek, Gregoire 222, a Carcot 
36. W Trybuniscie Bitsub i Lofond L de- 
bad mieli rowrość kresek na tenże stopień, 
Wczoray odbyło się tayne posiedaen:e cia- 
ła prawodawczego, do którego dwoch 
mowcaw stanu od rządu posłanych zosta- 
lo, kiórych wniosek nie mogł bydź publi. 
cznie c:yniony. 

Diieonik urzędowy wydał na publi. 
czneść nastąpuiący wypis bistoryi Nidera 
Szach aaanego podimiegicm Thamas Ku: 
lin - Khan, Cesarza Perskiego , tlumaczoney 


,2 rękopisma Perskiegoj ns rozkaz Króla Dufi- 


skiego. 
Nadir Szach miał z pierwszey awoiey 
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żony Xcia Rita Koli. Mirza ksrodzonego 
© roku 1718. Oworem powtornego mał 
Żeństwa był Nazralla Mirza, i Iman Kuli 
Mirza: W roku 1730 Riza - Kuli. Mirza za: 
ślub'ł się zSułtanką Fatima Begum'co:ką 
S:ach- Husseina, 2 którey w roku 1733 Da- 
rodził sę Charak Muza. W roku 1731 Na» 
dir zrzucł « Tronu Thamasa Szach i ka- 
rał ogłosić królem Abbasa Mirzę syva 
Thamsra maiacego dopiero ośm miesięcy. 
W roku 1735 sam Nadir katał sie ogłosić 
królem, W rosu 1737 zaw0iowuwszy Kan 
dahar , przedsięwziął pomanzć swoie 2do, 
bycze, aż do ladyi W czesie tey wypra- 
wy, która trwała lat dwa, postazowił w 
8woiey nisbytnosci regentem Pastwa star- 
szego syna Kuli. Mirze. W roku 1747 ka- 
zał wyłupić oczy swemu synowi. Od te: 
go czasu okrucieństwo Nadirą dotego po- 
Stąpiło stopnia, iz dowodzcy armii przed. 
sięwzięli odi46 mu życie, Ali- Kuli Kaa 
iego synowiec stanął na czele spisku. Trzey 
anacznieySi urzędnicy Mohamed Kan, Eri- 
Vani, 1 Gundazkai weszli waocy do iego 
n:miotu, i zamordowali go wroku 1747. 
Nazajutrz Achmet Kan- Abdalii na czele 
U.bekow chciał się zemścić Śmierci kró- 
lwskiey. Lecz Persowie przesli na stro 
tę królewską. Achmet widząc się słabszym, 
Ust4pit 2swoim woyskiem do Kandaharu, 
gd:ie potym został ogłoszony brólem, Jego 
potomkowie panuią dziś nad rzeką Iadus 
dad Labora, Rasiemirem &c. 

Ali. Kuli Kan sypowiec Nadira Szach 
kazał się ogłosić królem Korazsnu, i przy 
bri sob e imie Adel Stach. Riża Kuli. 
Miraa , dway inni synowie Nadira, i sze: 
Sh siu Xiążąt krwi k:ólewskiey zostali wy 
M rjowaąni, Ssarok maiący natenczas lat 
14 był pokryiumu aamhüicty wzamkuMes 
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ci^ 1, i cozniesiono wieści, iż ?gingł wraz 
zswemi bram’, Ali. Kabikan mist w za: 
miarze zgubić rego Xoia iezeliby się mogł 
utrzymać Dez niebespieczeń;twa przy pa. 
powaniu, lub wynieść go na tron, gdyby 
koniecznie 
syna Nadira, Ibrahim brat 


widział, iż Persowie chcieli 
mieć kró!em 
Alego przeciągnął na swoię stronę Awgua: 
Bow , Czyli Uzbekow , przekupił niekió. 
rych rządcow prowiucyi, i poszedł z woye 
skiem ku Kermancha. Emir- Kan rządzcą 
miasta opieraiąc się Ibrahimowi został 
2wyciczonym i do niewoli wziętym, a zda 
byte miasto na rabunek oddano, Ali po^ 
szedł przeciwko swemu bratu, lecz zwy” 
ciężonemu i scliwytanemu Ibrahim oczy 
wyłupić kazał. W krotce potym Ibrahim 
chcąc w inne mieysce przenieść skarby Na. 
dira, które się znaydowały w Mesched, 
radził, ażeby na tronie Perskim Szarok był 
osadzony, Znacznieysi mieszkańcy kraiu 
Kurdow i pacielnicy Éorazanu odpowie- 
dzieli, iz ipstallacya na tronie Szaroką 
mogła się odprawić rownie w Mesched 
iak w innym mieście, i wsamey rzeczy 
Szarok został osadzony na tronie w roku 
1748. Na tenczas Lorahim iawnie postępo: 
wać zaczął; opanował i zburzył Khom, 
chciał potym uderzyć na Kele, lecz zlapa- 
ny i w drodze zubity został, Tenże los 
spotkał Alego. _ Tym sposubem Scaruk 
zdawał Się spokoynie dzierzyć koronę, 
Lecz Mirza wnuk po matce Szach Solimą, 
na rządca brtenczas Korazonu znalazł spa- 
sób wyłupienia oczow młodemu królowi, 
Rządzca ten we dwa potym  mi-siqce 
schwytany » tęŻ samą otrzymał karę zrą 
Jufsuf Ali- Kana, z 

(Do tego mieysca wypis z pomienio- 
nego rękopisma; dala«y ciąg tych zdarz.Ń 
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wyięty iest z korcespondencyi Ob. Rouf 
seau, 4genta związkow bandlowych Rzpltey 
w Bagdadzie.) 

Szarok lubo oczow pozbawiony od: 
zyskał Korazan, na którym spokoypie pa- 
mował aż do roku 1796, w którym Aga 
M:hemed Ban wydarł mu razem tron i ży: 
cie, Lecz gdy Szarok raądził iedną pogra: 
niczną Persyi prowiucya, tym czasem mo- 
narchia przechodziła koleyno w ręce roz 
maytych przywłaścicielow, Wielu w ie- 
daez chwili wzniosto się i upadło, lecz w 
tey liczbie uważ-ć należy Kerim: Kana, 
który panował spokoynie od 1758 aż do 
1779 roku. 

Po wielu zamieszznisch z strony li. 
cznych pretendentow, i rozmaytey od. 
mienaezo szczęścia kolei, Nurad-Ali Kan 
panował aż do roku 1784, Jaffar Kan- po 
nim nastąpił , i tylko przez dwa lata tego 
dziedzictwa używał.  Syniego Euts Ali. 
Kan byłby po nim rządził , gdyby rzeza- 
niec Aga Mch=med Kan niezozlazł sposobu 
wydarcia mu życia, i tronu Perskiego, na 
którym się utrzymywał, aż do roku 1797 
w którym w własnym namiocie został za: 
bitym. Ten Aga Mehemet Kan był synem 
H (sana Kao gubernatora Mazandaranu, 
i ubiegał się do tronu wraz z Kerim:Ka- 
nem, 2 którego ręki zginął, 

Bab» Kan sypowiec rzezańca Agi Me. 
kemed Kana iest w tym momencie panem 
półuocney Persyi, a w krótce może całego 
pańsiwa- 

Z Monachium d, 29. Listopada, 

Jenerat Moreau wydat tu odezwe do 
armii Renu, potym udał się ^w. towarzy 
stwie jenerata Bertrand ztad do armii do 
Ampfing przy Ebersberg. Nim ztąd wy. 
ięchał odbył z wielu jęperałami radę wo: 


ienna względem dalszych działań, D, $6. 
ieszcze jenerał Moreau odesłał nie odpie- 
czętowane depesze 2 główney kwatery Ce- 
sarskiey do niego przysłane, z oświad: 
czeniem, że nie może więcey podobnych de. 
peszow przyyinowsé, i mieć tílko wzgląd 


będzie na kuryerow prosto : Paryża lub z. 


Wiednia przybywaiących, 

Prof.f.or Weifs, który był dawniey 
nauczycielem niemieckiego ięzyka w Pory: 
żu, iest teraz tłomaczem rapportow i odecw 
na niemiecki ięzyk w giówn:y kwaterze 
jeperała Moreda, 

Armii Moreau, która szypkiem kro. 
kiem pomyka się ku reece Ian, posta- 
ny ieszCze został park artyleryi oc Go armat, 
— Moreau wydał rozkaz żeby armia niech 
kosztuie co chce przeprawiła się za Ina. 

Cesarscy cofneli się wczoray rano © 
6 godzin od mieysca dematrkacyyney linii; 
między forpocztami zaszły małe vtarciki, 
Dziś główna kwatera Moreau będzie pr'e- 
niesiona do Ebersberg, któr: leży 6 godzin 
od Monachium, a na wpół drogi do Was- 
serburga. Zamiarem Crsershi h zdaie sig 
kydź, że chca się cofa46 doswego mo.atgo 
stanowiska za [on rzekę, 

2 Bamóerga d. 2 Grudnia, 

Przedaia straż armi Augereau WY- 
chodzac wczoray z Haf fort aoslasdo mog 
ny odpor, Wczoray o god isie 1 po poiu 
dniu zaszła więdzy obust;ionaemi t rpcct: 
tami żywa u'erveka, w kiórey iax stychu6 
Francuzi znaczną stratą odpartemi zos'ali. 
Między godziaa 4 i 5 słyoh:ć tu było w7?* 
rażne strzelanie z armat, Pułkoa nk P10? 
baska, który miał znaczoe posiłki + Vorch- 
heim otrzymać, zdaje się do uporczywey 
gotować obrony; głowną swoją 6 waterę 
ma jeszcze zawsze. w Burzeberach D.i$ 
ałychać było, Ze kolomaa od armii Aug" 


"Pe rw an "o. 


N. — 


+ a. "J > 
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Tesu pomyka się w górę przez Königsberg 
Przyby!a tu dziś poczta z Wiirzburga przy. 
tiosta ro: wierdzenie, Ze Cesarskie woyska 
tofnęły się do cytadeli, a Hollenderskie 
z dywizyi Dumonceau weszły do mia: 
bta, Dywizya Soubam od czasu iak 
Opuściła Ban berg i ruteyszą okolicę uda 
ła się nagłem marszem do Neuburg i Ia. 
golstadt; każdy iey korpus pomimo złey 
drogi uszedł na dzień 6 do 3 mil, Z dru: 
giey strony iak słychać Bawarskie woyska, 
których liczbę na 12,00 podają, osadziły 
okolice Ncremb:rgu i przy Gnadenberg, 
Lauf i Hersbruk linią wyciagnely. —Xze 
biskup Bambershi wyiechał ieszcze d. 27. 
listopada do S.alfeld, „m Batawskie woy- 
ska sprawuią Sie dobrze, kontentuią się 
Iwyczaynym stołem niemieckim , retzię 
2a$ patrzeb płacą. 
Z Frankfurtu d. 2, Grudnia, 

Codziennie przechodzą jeszcze tędy 
poiedyńcze bataliony z !wewnątrz Francyi 
to armii Augereau w Frankonii; nie są o- 
he tak (dobrze ubrane, ani uzbroione iak 
le, co w Hollandyi były, 

Wrezoray przybyło tu 4 Rofsyyskich 
afficyetow, pułkownik Xżę Dołgoruki, pod- 
Pulkowzik Tiesenhausen i 93 kapitanow. 
N^leza oni do świty Rofsyyskiego jeneraz 
la Sprengporten , który ma uskutecznić 
Wymianę icńcow. Wszyscy są Francuz: 
kimi paszportami opatrzeni, i zaraz wczo- 
tay pojechali przez Moguncyą i Coblentz w 
dalszą pedroż. mu Podług osiatwiey wiado- 
Mości Paryża zniknęła nadziciajotrzy mania 
?muicyszenia kontrybucyi dla naszego mia. 
Bla, 

Z Sztokolmu d, 28. Listopada. 

Nadworny medyk Ruug iedzie także 
* Krolem do Petersburga, Podroż do Fin. 


landyi odbędzie Krol na pocztowym stat. 
ku pod kommendą kapitana Lage:bielcke. 
Jenerał adiutant i pułkownik Borgenstier- 
na, którzy powiezli do Petersburga order 
S. Serafina dla W. Xcia Cesarzewice Kon- 
stantego , odebrali jvz zlecenie zapowie- 
dzieć tam przybysie Krola Jmé i potrzeb: 
ne na drodze poczynić przygotowania dla 
przyspieszenia iego podreży, 

Od kilku dni postrzegamy w woien- 
nym wydziale nadzwyczayną czyntość. m 
Królowa z następcą tronu i całym dworem 
powroci iptro z Drottningholm do tutey. 
szey stolicy na mieszkanie zimowe. Przez 
kogo rząd w niebytności Krola odbywany 
będzie, ieszcze nie iest wiadomo. 

Słychać, i£ na przyszłą wiosnę poka. 
że Się ziednoczona flotta 3 polnocnych 
mocarstw od 38 liniowych ohretow i 18 
fregat na Baltyckim morzu. 

Z Kafsel d. sg. Grudnia, 

Słychać , iż Rofsyyskie woyska po 
wymianie nastepuisca drogą marsz swcy 
obroca: Przy Kobientz i Kolonii przebędą 
Ren, atamtąd udadzą się na biskopstwo 
Fuldy, przez wyższą Saxonia i naykrólszą 
drogą przez kraie Pruskie do Rofsyi. Rof. 
syyski jenerał Sprengporten , który z Ber. 
lina do Kafsel przybył, poiechał wczoray 
do Francyi, Odwiedził on tu Frarcuskie- 
go ministra Ob. Rivil i Bataa skiego poe 
sła Raet van Boeckelsczmp. 1). go listo- 
pada go odbytey rozsGwie x ministrem 
Rival iedli wszyscy trzech cbiad u dwo- 
ru. 

Wzglsdem  przechodu  Mogunckich 
woysk przez raie Hildburgreusen i Ko. 
burg juczycił dwor Sashi Mugunckiemu 
dworowi w Eifurcie mocne przełczenia, 


44 
Francuzki minister Rival iedzie na- 
krotki czas do Francyi. 

Na kawalerow Heskiego orderu zło- 
tego Lwa wyniesionemi zostali panuiący 
hrabia Sayn Witgenstein, jenerał lejtnant 
Pruski Ruchel, jenerał leitnant He- 
ski Wurmb, tayny konsyliarz i prezes 
kamery w Hasau, Motz , i 'uteyszy konsy- 
liarz tayny i rządowy prezes Baumb:cb. 
Na mieysce taynego ministra Witorf , 20 
stał tavny minister Waitz de Eschen kan 
clerzem tego orderu postanowiony. 

Z Bruxelli d, 27. Listopada. 

Quegday w wieczor przeiechał przez 
tuteysze miasto kuryer;z rozkazem od mini- 
stra woiennego do 25 dy wizyi woyskowey 
i do jenerala Eommenderuiącegn Francuz- 
ko.Batawską armie, Augereau, Przeiezdza- 
Jo takze przez tuteysze miasto od kilku 
doi wielu officyerow rożnych stopoi z 
wewnątrz Rzeczypospolitey do armii Renu. 

Donoszą 2 Middelburga, że Anglicy 
pokazali się na nowo przed Flesingą i na 
Śkaldzie w liczbie wielu okretow woien- 
mych rożney wielkości. Kilka okrętow nie 
przyjacielskich pokazały się także w tym 
Samem czasie na Mozie. Z resita nie oba- 
wiaią się w «ale projektow — nieprzviaciel. 
skich; załogi na wyspash Walcherco i w 
Gore zostały ieszcze powiększonemi, 

Pierwsze ciżgniecie narodowcy lotte. 
ryi w tuteyszym mieście czyciobe wczoray 
było w obecności prefekta, prezydenta 
miasta, komm:ss»ria przy itj bunale kry- 
mipalnye i admioistratora , w wielkiey sali 
dawney rady skarbowey, 

Od Brzegow Menu d. 3. Grudnia. 

W Gatecie Courier du Bas Rhin, 


> Z A A Z W AER REED 
Gdy czas pi cnumeraty na Gazetę Krakowska gadchodzi, Redakcya UJ up!d b 
ażeby się raczyłu wczesniey zgfaszac. Cena icy iei s 
na pół roku %%. poł, i5, zpocztą zt. poł, 27. 


Przeswietney puólię.naści, 
dawnicy : bezpoeaty ptaci się 
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która się w Wesel drukule znzyduiemy D3 
stepuiacy list z Miaden pod dniem 25 lisi 
pada: 

» Dziwna rzecz, Że ostatnie gar 
Hamburskie nic nie wspominają , że reg" } 
ment Pruski Schladen rozpoczęł *dnia id 4 
marsz swoy w te okolice, i ze d, :g8 p'/* 
był iuż Bremen, m Missta Bremen i Hi 
burg zdaią się zapomivać, że iedyaie wl 
ny są wstawieniu się Prus, że mie były 
odwiedzone od weysk obcych, które t 
prze: Hollandga łatwo przeyśc ino, 1»; 19^ 
koż zdaie się, że to zapomnienie d.ło p^ 
wod naszemu regimentowi do marszu, f? 


nieważ nie można dopuścić , Żeby korff 
rre obcy znaydowali bespieczne schrypić” 
pie na brzegu, tak dalece Prufsv iater 
suiacy m. — listy pisane przez kupcow mo: | 
wi4 o wynadgrodzeniu 2 mill. lecz w rr 
dym przypacku msmy powody do wieć 
Lis, 2e podobne cffary nie dopiełyby 14 
mierzonego celu, gdyz wyaoz 2boż3 
Avglii, bardzo szkodliwy dia pó!nocnj” 
Niemiec, wymaga w nick órych pu: kta 


woyskowego dozoru. ,, 
Z Strasburga d, 30. Listopada, 

Wczoray ztaoa luteyszy ielegraf BO 
w ustawicznym poruszenia, korrespon?" 
wał częścią do Huniagen, częścią do ps 
ryza. _ Słychać tu że hrabia Cobenil VJ 
iech.ł już z Lunewitlu. 

Podług wiadomości z Szwaycarji pi” 
przyiacielskie kroki rozpoczęiy się 4 
przeciw Tyrolowi: część dywiayi jeść 
Baraguey G'Hillier postąpiła do Fimp?" 
druga do Wurth, Jenerał Macdonald WJ” 
jechał także z/Koir do armi. 
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' Z Medyolanu d. 20. Listopada, 

Siedzmósiesiąta półbrygada liniowa 
przybyła tu wczoray ż Dizon. Dziś otze- 
kuia 52 półbrygady , która była w armii 
Bernsdotta,  Woyska czynią ciągle swe 
poruszenia ku linii zawieszenia broni, Je- 
nera] kommenderuiący wyieziza iu'ro iak 
mowia z głownem sztabem do armii, Wszy- 
ëtko zapowiada! rychłe rozpoczęcie nieprzy- 
laciclskich krokow. 

Mowią zawsze oformowaniu druziey 
armii Wicski y ; o przyszłym losie Toska- 
bit bizgui4 także rożne wieści, Wiadomo, 
Że wsrystkie rzeczy W.X. Toskadskiego 
Odesiacu pcd rękoymią Francuzow do 
Tc; estu, 

Z-Gs ui dencsz3, że tam gwardya 
Dirodoną inaceey Urrądzona została: Jene 
Ta artyleryi Dufszlihvi przybył do tego 
Miasta, i 

Od brzegow Menu d. 4, Grudnia, 

Podług pnstsw a Berlina zamienione iuż 
2Dstojy aot; mę*zy ministrem Avgielskim 
1.hr.bią Hasguitz wzgledem zajęcia Kux 
Nota Pru 
Skiego urn stra ma zawierać w sobie nay. 
Przyjażaicycze zapewnienia, Oświadczył 


IVen przez woysk: Piuskie, 


W NIEDZIELĘ DNIA 21. GRUDNIA 1890, 


| OOOO maana 


—— BÀ ND 


on w niey, „że Król Jmć Pruski iako pro. 
tektor demarkacy yney liaii, musiat wsttzy- 
mać gwałty korsarzow pod brzegiem leżą: 
cym wtey linii; że Anglia sama powinną' 
z ukonientowaniem patrzeć na zasłonienie” 
ważńego punktu kommunikacyi zladem od' 
wszelkiego niebespieczefistwa przez mor 
carstwe peutralne. ,; 

W iednym Niemieckim pismie £$yta: 
my list z Lipska pod d. 28 listopada, w” 
którym piszą: " Minister Augielski w Ber. 
lipie zapowiedział ministrowi Rofsy yskie- - 
mu przy tym dwórze, że ponieważ Rofsyg: 
zaprzestała wszelkiey kommunikacyi poli. 
tyczney 2 Anglią, musi mu przeto oświaś:- 
czyć, że Krol Jmć W, Brytanii bardzo 'sią” 
zadziwił, gdy usłyszał o wtoionym'"em- 
bargo przez gabinet Rofiyyski nà wszykt- 
kie okręty Angielskic, j że tenże gabioei' 
czyni wszelkie usiłówania da zrobieoia 
koalicyi na połnocy przeciw W, Brytanii ;; 
zaczym nie pozostaie Łondyńskiemu d woe: 
ro wi iak odeprzyć siłę siłą, i użyć oręża,, 
którego mu Opatrzność powierzyła. „ ms 
Minister Angielski prosił ambafsadóra Rof- 
syyskicgo., Żeby to iegó; oświadczenie i 
przesłać iak nay prédaey.swemu dworowi: 


X 
a ieżeliby odpowiedź na nie mastapia, 
żeby mu ią iak payprędzey zechciał kom. 
munikować. — Podobne ooty zostały po 
dase ministrom Szwedzkismu i Duńskie- 
mu. p 
Z Zurich d.zą. Listopada. 

Batalion liniowy H«lwecki raocoy 800 
ludzi przybył tu ouegday i dziś rano roż- 
począł marsz swoy do Giyz0now, 

List jenerała Macdonald, pisany do 
min'stra Francuzkiego Reinhard, i odzielo 
ny Helweckiemu rządowi, idaie się po 
twierdzać, Że armia Gryzrńska ma atia- 
kować Tyrol przez Waltelioe złycznie z 
Włoską armią, w czasie gdy 'jsaerał Mo. 
reau będzie attakował półoocną część. od 
strosy Bawaryi, Aże Austryacy mogliby 
zswey strony uczynić attak od Gryzonow, 
dla przecięcia kommupikacyi między obie 
ma wielkieimni armiami, ztey przyczyny 
H.lweckie woyska maia się udeć na gra- 
nice dla zasłonienia ich od niep:zyiaciel- 
skiego wtargoienia, Zdaie się że woyską 
prawego skrzydła armii Renu , które uda- 
ły się niedawno do Foralbergu, toż samo 
maia przeznaczenie, 

Jeneiał Vandamme przeieżdzał tędy 
d, 24 udaiąc się do armii Gryzonskiey. Za- 
powiadaią tu ies:cze przybycie jenerała 
Tharreau. ~ Jener»ł leitnant Lecourbe prze 
ieżdzał tędy d. 26 iadqc do wyższey Siwa: 
bii, 

Z Hegi d. 2. Grudnia, 

Nakoniec rząd nase na oadzwyczay- 
nym posiedzeniu w sobotę zakazał wy- 
wozu wszelkiego zboża, do 1, maia 1801, to 
iest: pszenicy, żyta, ięczmienia, owsa, 
grobu &c, pod karą potrovney zanłaty 
ładunku , konfiskatą onego wraz z slatka- 
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Y 
mi, karą więzienia !nb z kraiu wrgnapia, 
Z Liworna d 12. Listopada, 

Anglicy nie przestaia ścisło blokować 
naszego poitu; wszystkie okrętr, które się, 
pokażą są przez nich zatrzymane i do Por- 
toferraio lub  Mahoa  zagrowadzone, 
W czoray zrana posłali tu posłańca, ktéry 
rozmawiał z jentrałem Clement, Ten o. 
Siaioi wystal natychmiast kuryera do Flo. 
rencyi. — Admirał Ksiih miał wniyść na 
śrzodziemae morze, i płynie z swą flota 
do wyspy Elby, gdzie woyska Nespoli 
tańskie przib ły, 

Z Berlina d. 26. Listopada, 

W tych dniach postane ztstaiy mioi- 
Strowi naszemu w Petershurcu, hrsbiemtt 
Lasi, iust:ukcye do zawarcia traki:tu 
neutraloości mędzy Rolas 
Tray aad 


zbroyney 
Pruffami, Szwecyą i Danią. 
morskie potencye obowięzuią się konwo- 
jować Pruskie siatki kupieckie, a Prufsy 
bierą na siebie zachowanie tego traktatu. 
2 resztą umową ta malo ca 
bydzie admienoą , Od zawartey w roku 
1781 między Rofsyą i Prufsami, — Niektó- 
rzy uirzymuia, Że iuż jest podrisana- 
Z Rzymu d. 8. Listopada. 

Ogłos:oao tu n«stepuiaca listę prota. 
tow, których Jego SŚwi:tzbliwość ns karsy' 
nałow wyvicasł: Mastrozzi, dawniey zło- 
nek komu:'fsyi do żywności; Firrzn , se- 
kretarz koogregacvi biskupow i do icte. 
refsow zakonnych ; Gabrielli, &ekrestars 
kongregacyi rady; Stoui, daaniey Nun. 
cyuse w Wenecvi ; Caraffa de B«'vedere, 
dozorca pałacu J, 5. Aibanii, Nuncyus: w 
Wiedniu; Bran.adoro, peínomo:nik do: 
Nideriaodu katolickiego ; Cioja , bywszy 
sekretarz konsuliy ; Saluzzo , bywszy pro- 


na lądzie, 


EN 


M — a9 - ję 
aydeat w Urbino; Erskin, sprawuiacy in rcadca dawniey Rzymu i zakonnik S, Be. 
terefsa w Anglii za Piusa VI ; Sylva, dae nedykia, Mowią, że Sylva i,Criveili nie 


wniey afsefsor przy S, kolegium ; Crivelli przyiclijtey jdostoy ności. 


DONIESIENLA. 


Cd C. K. urzę tu cyrkulairnezo daie się do powsze:hnev wiałomoaści, iż dnia 5 
Stycznia roku pizys:icgo o gojrinie 9 z rada w klaszterze Wąchockim przez publicz- 
ny icraya przez kom nifsarza cyrk; i prefekta kameralaego Namsauowskiezo odpra- 
wiosna bydź maląca, ze S rony adaraistracyi, j deputatow m (sy: &redsiaey JW, Sza- 
niawskiego opata Wąchockiego, kiucz Załesicki do opactwa Wąchockiego nalezący w 
trzech letria daierzawoa pofselsya nay więcey offiaruiącemu wvpuseczony będzie, 
Prau n fisci takowe; vziscziwy jest gooo rysk. ustaddwione, i woino każde» 
mu ten kiucz zajzierzawić chcscemu lub w kaatellaryi tutesszego ureędu cyrk, iu» w 
k'as torze XX. Cystersow Wąchockich iako ustanowi>aey adm'a:stracyi dobr kredal- 
nych osackich Wąchockich warunsi kontraktu dzierżawnego ol wys>k ego kraiowe» 
go güberniu; przy pierwSzey licytacyi ustaoowioue i polaierdzoce przed licýe 


tacy przes rzeĆ, v^ 

Kaziy licytow .6 chcący będzie musiał składać do licytacyyney kom nilsyi w 
gOtewiznie vidiu m c. wartą Część pretii fisci, które naywięcev ofi:ruiycemu tę dzier- 
Żawę wirzymuiącemu po złozeniu kaucyi lub W gotow:znie, lub fi lejussorycznie , i po 
uznaoiu ty kaucyl za dostarczającą nazad oddane bgjie. W Radomu dalia 19 på- 


zdzierucha 1820, 
Mandorf, konsyl, gub, i stir, cyrk, 


tU" N^miae Ces, Reg Fori Nobilium Lublinensis in Regno Galiciæ Occidentalis Dræ: 
Thecle Witos "wska tum Caietaao, Igaacio & H-leoze Witoslawskim filus & hase 
ola Lunsiii W tostawski suse fsoribus, Medio prazseatis Edi: ti nisce insnustur aawvd 
nvulruim A'exaader Chesdiicki ai Forum hocce adversus eos ín causa puncta son: a:8 
suma © 11,644 fp. 18 gro: Libellum porr:xerit Judiciique opem, quo, ad is justitia 
eXigit, kapl teverit,. Cum autem Forum hoc.e ob igaptum eorum h-bitationis locum, 
Vel plaoe a Cez, Reg. hær:ditariis terris absegatism,ipsis hic loci degentem advocatum 
Ratyński ipsorum periculo, & impendio, qua. spraterem consutuerit, cumque enam 
Lis contestata in conformitate praesęcipti pro C. R. béreaie--6os. tepr's judiciarit co» 
dicis agilabiiur , aique ettam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admzn-;tnr ur in. 
tra go dies excipiest vel curatori dato , si qua forte haberent. jurn sur admi. 
nicula t. mpesiive transmittant , vel denique alium quempiam M-adztarium constitu-nt 
For.que huic denominent & pro oriine proscripto ea juris adbibesnt media , qae 
ad sui defensionem maxime efficatia esse jüdicaverint u'pote qued s:cus$ adversas 
fors cunctationis svee sequel.s, sibimet ipsis imputanias habebunt , ita enim Sauciunt 


pigseripta pro Caes, Reg, barednaris Terris Leges, 
Waitt rz. 
kurisciier, 


Fricaenthal, 3 
Ex Consilio Ce<. Reg. Fori Nobilium Lub!ioensis in Regno 


Galiuz O..identalis,. Datum L., bi 5i e. 5 Nevim., 1800. 
Dostenberg, 


Przez Magistrat miasta Ces, Krol. Kazimierza mocą nini-ys;ego E:tyktu wszyst 


kin tym, dokrtórych naiezy wiadomo się czyni,iż Ou Bagu dy m aby do œ- 
2 
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„gólnie wszystkich ruchomych i nieruchomych dóbr, a'&zezególniey domu w Katimte: 
rzu siadlishu żydawskim pod Nri. 173. stoiacego po zbiegły:a Żydzie Elas:u Anszel 
pozostałych sie i na dniu 10. sierpnia roku bieżącego inweatarzem spis;aych, zbieg 
wierzycielow byf otwarty, ninieyszym przeto wszyscy któriyby iakiskolwizk przeciw 
zadłużonego prawo mieć rozumieli, ażeby nie czekaiac osobutzo przypozwania aż 
do dnia 30. miesiąca stycznia roku przyszłego 1821. pretensyć swoie przez wydania 
zwyklego pozwu na przeciwko postąnowionemu w osobie Panu A'!am wi Exielskie. 
mu adwokatowi sadowemu do tutzyszego sądu Kazimierskiego tym pewuiev podawa: 
li, i w tym nie tydko rzetelność swoicy pretensyi, ale też i prawo, mo.a Którego w 
tey lub cwey klafsie cmieszczonemi bydź żądają okazali, ile 2e po uptycio ym prze 
pisanego czasu terminie nikt słuchany więcey niebędzie, ici ktorzy do tego c::50 z pr-ten 
syami sweimi do sądu nie nadglosza się, od wszystkich rzeczonego dłuzuika zaaydu- 
lacych się dóbr bez żadnego wyięcia oddaleni zostaną, chociażby im lub prawn do 
wspólaeżo porachuaku służyło, iub rzeczy iskiey prawem własności z m:l y demas 
„gsć się mogli, lub gdvuw ich pretensya na rzeczy iakiey nisruchomzy do dłucsixa inae 
le£zacey 4adcsoieczoa: była tat dalece, iż takowi| wierzyciele gdyby mafie winni b: 
li, mimo tego iz im prawo do nadgrodzemia sobie własności lub zapisu si::;5 mogło, 
dług zapłacić pawinui będą, 

A poaniewąż podług przępisu zbiorn sądowego w rozdziale 9, $. 86. obranie ad- 
miaistratora mafsy tudziez deputacyi wierzycielow nakazane iest, przeto wszystkich 
wierzycielow na dzień 27. miesiąca stycznia roku przyszłego 1801. o godzinie 9. zrana 
do tut»*szego sądu Kazimierskiego tym napomaieaiem zwołułe się, iz tego samego 
dnia ży mczasownie ustanowiony administrator mafsy lub potwierdzony , lub też inszy 
obrany , podobnie też i deputacya wierzycie!o: , da ktorev icdnsk nikt isk tylka wis. 
rzyciel tey samey mzísy zdolaym bydź może podług $. 93. i 94, zbioru sądowego O: 
braną bydź ma, oraz zaś przepisy podług których dobra admiaistrować się powinny, 
iska władze deputacyą względem administracyi mafsy ma, i iak dalece afininisirator 
deputacyi złecenią dopełoiać powinien ustanowione będą, przeto wierzycielom na wy- 
anaczony dzień tym pewniey stanowić się należy gdyż inaczey podłvg $. 95. zbioru- 
sądowego na ich niebespieczeástwo obranie tak aaministratora iako i deputacyi wid- 
fzyciclaw od tuiz?ssego sądu nastąpi, Podług tego więc ma sobie każdy postąpić 
i szkody unikać, gdyż w tym na Cesar, Król. dziedziczne Kraje ustanowionych praw 


przepis zàchod:i. ^ Dan na sefsyi Magistratu Kazimierskiego dnia 14. Listopada 
1800. raku. 


Jan Dobrzański Prezes, 
Szczepan Dunict. 
Alaciey Mączeński, 
Z Rady Magistratu miasta Kazimierza” 
Wincenty Paczkowski pisarz. 


Magistrat Cessrsko Królewskiego Miasta Stołecznego Krakowa, publiczności wia. 
domo czyńhi, iz tzeczy ruchome po niegdy Ś.p. X. Krrysziofie Kiedrzynowskim, iako 
go srebro, miedz, cyda, i ińne spzzety domowe pozostało, ma Jniu ge Xbia r. b. o 
godzienie rowrana, i następoych dni wtuteyszym sączie mocą publiczgey licytacyi 
więcey podaiącemu sprzedawane będą. SP 

Każdy więc ochotę nabycia wzmiankowsn;ch ruchomości małący , ma się w rze- 
ezonym dniu, i mieyscu znaydować, Dab wKrakowie 2 grndtia 1800. 

J. Gellinck. 
Ant, Feistemanicl. 
„W. Lichecki, 
Z Rady Magistratu C, E. Sto. Miasta Krakowa, 
KawsM, 


[ — A ASA KAKA TE ha M Hi endis dí da "ura 


dd. w a — 


INSAN 


. 


Żem, e 


'Per Magistratum Cas, Reg. Urbis Metropolis Cracoviæ , omnibus, quibus interest, 
praesentibus Elictalibus notum redditur , Franciscum Mayer Mercatorae Laskiewiczia- 
mae Sogograplhum die 3o mensis Julii Anno 1800 hic Craccvia intestato satiscef: iae 
3ubstantiam que fior, R. 128 xr. 13 dereliqu:sae qui ergo ad haereditatem ,substantiou que 
ejus derelict« m , jus aliquod se babere putant, hisce inviaotur, ut susm dzelaratiosem, 
su hæreżitatem prefatam cum vel sioe beneficio Legis, »c Inventarii, adire, vel pror- 
Sus repudiere velint, in spatio messis Anai & 6 septim. buic Caes; Regio Majusur. tui 
Certo certius exhibeant, ac se eatenus omnimode legitiment, quia secus bzeredites haec. 
ia supra dicto termino se insinuaotibus, & legitimentibus addicetur extrad: turgua, 

Decretum Cracovie die go mensis 7bris Ango 180v. 

lo absentia Jllum. Presidis. 
M Woehiman, 
W. Bartsch. 
F. Lichocki. 
Ex Concluso Senatus C.R. Urbis M:tropolis Craccviæ. 
Kozłowski. 


Nomine Cerareo Regii Fori Nobilium Lublinensis in Regno Galicie occidentalis 
Domino Joanui Mirecki, Medio presentis Edieti hisce insinuatur, quod nimirumr ejus 
uror Elisabetha de Soroczyńskie imo voto Szygowska expost Mirecka, ad Forum 
hocce adversus . eum pro anullande matrimonio die 7 Scpt. 1788. a. ©. sectinter ipsum 
Mirecki inito, Libellum porreverit, Judiciigue opem, quo ad id iustitia exigit, im- 
ploraverit. Cum autem Farum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane 
a Ces. Heg. hereditariis Terris absentiam ipsi hic loci degentem advocatum  Gsum 
Dederko ipsius perięulo, € impendio, qua Curatorem constituerit. cumque ctiam 
Lis contestata in conformitate prescripti pro C. R, hereditariis Terris Civilis et 
Judiciariz Codicis agitabitur, atque etiam  ierminabitur, ideo ipse cum in finem 
«dmonctur ut die 4 Feb. igor aut ipse compareat, vel Curatori dato, si que forie 
haberet Juris sui adminicula tempestive transmittat vel denique alium quempiam 
Mandatarium constituat, Foroque huic denominet €» pro ordine proseripto ea Juris 
adkióeat media, que ad sui defensionem mazime efficacia efse iudicaverit, utpete 
Quod secus adversas fors cunctationis suem se qualas sibimet ipsi imputandas hate- 


bit, [ta enim sanciunt prescripte pro Cas. eg. hereditariis Terris Leges. 


IVittorff. 
Wydzia. 
Purtsher, 
Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Lublinensis in R. Gali 
cic Occidentalis. Detum Lublini die 5 gbris 1800. 
Dostenberg. 


E. Per Caos. Reg, Forum Nobilium Lublinense singulis succefsoribus olim Hyacin. 

thi Dyski steriliter decefsinotum redójtur, quod idem difiaotus Hvacipgihus tyski alie 

Quam substantiam in hisce aris dereliqucat, quate singuli succefiores citantur, ut Si 

Mira anpum & sex septimanos qua bacred«s hujus substentiee hocsum deciarent, quo 
*cus capo tuum 'annoruu termino baereditas ipsa C. R, Fisco exiradeiur. Datum 
ublini die 9. Septembris 1799. 


d C. R. Sądy Szlacheckie Krakow; Galicyi zachodniey, Edyktem ninieysay m wia» 
Ermo *iybia? że srebra i ruchomości w składzie administracyi celncv Przedberskiey 
paalezioce zachowuią się: gdy zsś niewiadome iest imie i mieszkanie właściciela 
Jchże sieher iruchomości ; przeto na żądanie Fistusa Królewskiego wszyscy Ci któ: 
Jm otem wiedzieć pależy przed C, K. sąd szlachecki tuteyszy wzywcią się, i oyn 
* podiug $. 120 części II. prawa cywilnego termin Ostateczny roku jednego końcem 


pnow;dnienia prawa własności do rzeczanych sreber i ruchomości w składzie admi 
nistracyi celny Przedborskiey zachowanych tym edyktem określa sic. 
W Krakowie dnia 20 Sierpnia 1800, 
Jozef de Nikorowicz, 
Jan Morak. 


Rcinheim ; 
Z Rady C. K. sądow szlacheckich Krakowskich Galicy! 


Zachodpiey. 
J. Daublewski Sterneck. 


Z C. K. pełnomocney Zadworney Hommifivi na Galicyą £achoduia. 

Owi kupcy kraiow dziedzicznych, ktorzy s'ę wa iurmarśu Krakowskim w dniu 
bliskim 14 Lutego 18 1 rozpocząć sit maiucym, znaydowae chcą, wwiadomiaia się ni: 
nieyszyin, iz waglgdetn oirzymania budy iurmarczncy nieposrzedniczo do Krakowssiej 
Policyiney dyrekcyi udac się maia , ktorey zalecono, azeóy nietylko proibie każdego 
natychmiast zadosyć uczynita , ale oraz fierantom ( odwisdzaiącym tarmarki) wzglę 
dem ulokowania onych na czas trwaiacego Jarmarku, oraz zfozenia towarowicihi, we” 


dtug możnosci pomocna byta, W Krakowie d, 28 Listopada 18v0, 
Jan Zink, 


Z C.K, Pelnomocney zadeorney Kommif:yi na Galicya zachodrią, 
Kensurno cło niemiecko- dziedzictno kraiowe od całey i Kronraszy w Wygrzech fabry" 
kowaney , ńtara sie do niemieckich dziedzicznych kraiow „wysyła, zmnicyszonó 
&ostaio do połowy z1i2 kray. na 6 krayc.od funta, 

Ponieważ cio na uSrySisię Czesk e, Morawskie, Slaskie i Niemiecko daif“ 
dziczno .kraiowe całe, czyli tsk zwane Kronrasie dla Ulgi f:bryksniow tym ariykU* 
łem bawiących się na dowozie do Węgier, moca oaywyzse go pod dniem 23 mrad 
17y7 powsiechuie ogłoszonego rozporządzenie na 1 f»aig Efsito, i 2 kraycary 10 cot 
sumo od fuota, przeto na połonę uła Tary ff, w roku 1797 oznaczonego, tmuieysz0" 
De zostało; raczył więc nsyiaśnieyszy Pau, weGle dihreiu «amery nadworney dni- 2j 
Septembris r, b. z tego samego powodu, ) aż by wzgłydni: tego towaru, kióry p° 
większey części ziemianie używaią, vstrony niemiecko -dziedziczno- krztowcy, pr? 
porcyonaloe Reciprocum zachowaae bzio, nzyłaskawiey duzwolię, by także o4 ty | 
podcbnych w Wegrach fabrysowanycb całych » Kron-raszow wysyłanych do kraio” 
dziedziczeych Ni-mieckich, koosumo cto aiemiecko-died.iczno - kraiowe podubu!b 
na połowę z 12 krayc, Us O krayc. Od fuata zmaierStone była, ile iu; Efsito cło 
przez powyższe rózporządiewie z roku 1797 na krale dziedziczae Niemiechist Wegicf 
skie bez rożnicy ns 25 krayGarow od ceta«ra, czyli na 1 fenik od tuata ustausui +08 


zostało, 
Ta Naywyższa uchwała ogłasza się więc nipieyszym do pewszechney wiadamaścł 


W Krakowie cola 17 października 1800. 
Karol baron a Gallonfels , C. K. guber. sekretarz, 


Nomine Casoreo Ręgii Fori Nobilium Lublin: nsis in Regno Galicie Occidentali 
Dnis Alexandro P inciui Sapieha, ejusdemque matri Theophite de Jadtonowskie pfit | 
Sapiezyna, Caroline de Principibus Sapichy Softykowa , «nuuc de Sapiehy Potocsth 
Marianne de Sapiehy Puzyniaa, Emitiæ de Sapiehy seiska, Francisca Ppi SapieAn | 
qua succofsoribus olim Annæ de Sapiehy Priucipijsoe Jabłonowska, Medio. presen! | 
dicti hisce insinuatur. quod nimirum Gsi lesephus Frek, Juliana de Piexy Lenozo 
ska, Sophia de Preky Wirzbicka 6. Thecla ae Freky Jedlinska fiatrem € soratdd 
olim Miichaciis Erek 67 Pistorie de Grzymaly conjugum filius cy filice ad Forum horo 
adversus eos in causa pto. solutionis debiti 30,000 fl. p. c. s. c. Libellum porrewerint! 
Judiciique opem, quo ad id justitia exigit , imploraverint, (um autem Forum hocce 
gnotum eorum hobitatienis locum, vei plane a Ces Reg. hereaitariis Terris absentia 
psis hic loci degeniem advucatum kiedrowiez ipsorum periculo , €, impendio , qua GU 


.htorem constituerit. eumque etiam Lis contestata in conformitate precseripti pro Č, f. 
berudiralis Terris judiciarii Codicis agitabitur, a gue etium terminaditur, idco ipsi 
eum in finem admonentur . ut die 8. Jana yrii a, f. hora (0. mat, aut ipsi comp rennt 
vel Curateri dato, si que forte haberent juris sui adminwula tempestive transmiitan!, 
vel denique alium quempiam Mandatariem constituant Foroque huie denominent & pro 
odine prescripto eu juris adhibeant media, qua ad sui defensionem mazime efficatia 
cfe judicnvtrint utpote quod secus adverfsas fors cunctątionis sure sequelas sibimet ipsis 
imyrtandas habebunt, Ita enim sanciuni prescripta pro Les, Reg. hereditariis Terris 
Leges. 
Witerff. 
Frabetz. 
Gruszecki. 
Ex Cors'lio Caes, Reg. Fori Nobilium Lublinensis in Regna 
G.ii ia Occi entalis, Datum Lubhai 29 Octobr: 1800. 
Dostenberg. 

Per Ces. Reg. Forum Nobilium Lublinense Gallicie Occidentalis notum redditur, 
ad instantiam Unc Marianne Daszkiewiczowa nomine minorennis sue filie Łudowica 
D,szńew:szowna tum contutoris Dni Ludowici L. 5, kastawiecki in summe 24500 Ja. 
€ s. c. jarey'ncentium, sine afsumendæœ bonorum Łęczna cum attinentiis in Ciro Lu- 
bl nansi Jarentiam, 69 Antchac jureviceta Dn& Prfso; Elisabethe de Branicki Sapie. 
Szy ua propriorum, ad presens vero Dno Adolpho Camiti Kaltkreuth resignatarure, 
Jua que a-tumn detaxationis, per quemlibet prævie in gremiali hujati registratura ved 
circa ipsum actum inspiciunaum ad pretium 2376055 f p. 10 8r Gstimatorum , eur. de 
signatus pro 5 Nov, a.c. livitationis terminus frustratus fuerit, quartum subhastatio- 
nis terminum. pro 16 Jan. a 1801 Aera 10 matutina praefixum haberi, ubi plus ofe~ 
rens admentem $ 436 Cod. Jud, credita bona his inh erentia pro rata oblati preti: im 
Se recipere tenebitur in quantum creditores ante stipalatem fovte enunciationem cros 
diti solutionem acciper uetreetarent , ceterum in segucja $. 432 Cod, Jud. significatur, 
quod nonnisi quis in hac nova licitatione pretium dctazationis obtulerit , bona Łęczna 
etiam infra det. zationem pretii vendentur, quare kot modo etiam annes Dno: Elisa, 
betho; de Branickie Pfsc Sapieszyna in prefatis bonis Łęczna cum attinentiis hypo- 
thecarii creditorem pro coaem termino, quin specialem  adcitationeme prestalentur p 
Juxta aulicum Normale die 32 Aug. 1797 hisceudcitantur, quo secus ji, qui se in, præ 
firo termino non sisternii, nec contra emptorem aut susceptorem corumdem Gonarum, 
hece dd ipsum bonum jes aliquod se amplius habere , add suam satisfactionem ed, protia 
Venditionis taut alia debitricis. Substantia querere debere sciant, 

Wittorff. 
Wrabet z. 
Purtscher, 
Ex Cocsilio ©. K. For Nobil. Lobl, in Regna Galicie 
Occidentalis, Da:um Lublin Die g N v:mbris 1800. 
op Dostenéerg. 

Nomine Czesareo Regii Fori Nobilium Lublioeusis in Regno Galiciæ Occidentalis. 
Domino Josecho Nowicki, WM-.dio prasenti& Edict) bisce insinuatur quod nimirum 
Doa [s.bella de Priocipibüs Czar.orsiskie ( rtuceps Lubomirska sub pras: 25 Ovtobr:8 
lgoo N 12 824 , ad forum bocce adversus eum i» Csu54 puncto solutionis su mn o 2009 
Sus; c,s,c. Libellum porrex:ct judici que opem, quo ad id justina exigit, implo- 
Pverit, Cum sutem Forum bocce ob ignotum ejus tabits;tionis loeum, vel plane a 

ds, Rep, baereditariis terris absentiam ipsi bic loci degenwm adyocatum Obunski ipsiua 
Periculo , & impendio, qua curaterem cocstituerit, cumque etiam lis contestata ip don 
formitate prescripu pro C. R. hereditariis terris. judici:ri: codicis agitabiiur , atque 
*"tism termiaabitur, ideo ipse eum in finem admonetur ut isra go dies aut ipse com 
Pareat vel cursrori dato ,Si quae forte haberet juris sui adminicula t: mpestive transmittat. 
"l denique alium quempiam ,Msndatarium constituat, Foroque- huic: denominet. dz 
Pro ordioe proscripio cà juris adhibeat media, quae ad sus defensionem maxime 


efficacia efse judicaverit, utpote quod secus adversas fors cunctationis sna se: 
qaelas sibimet spsi imputandas habebit, ltaenim sanciunt prescriptz pro Cas, Reg. 
hereditariis Terris Leges. 

Wittorff. 

WWrabstz. 

Purtscher. 


Ex Consilio C. R, Fori Nobilium Lublinensis in Regno!Galicise 


Occidentalis, Datum Lublini die 28 8bris 18v0, 
Dostenberg. 

Nomine Caesareo Regii Fori Nobilium Lullinensis in Regno Guticiœ | Occidentalis: 
Marianne Oziębtowska, Barbare Lipska €& Catharinæ Karwoska Sororibus Dłużewe 
skie, earumque maritis ignotorum nomigum post Antonium Dtuzcewski heredibus, tum 
„dntenio Cieciszewski, succefsoribus Antonii Mroczek, Thome Piotrkowski, Franci- 
sci Wereszczyński , ignotorum de nomine Łuszczynski żeranski, Ciecierssi, Martino 
Jełowieki, Deegrate Pilinska Valentino €& Ignatio Andriejowskim Jośepno Łuszew. 
skt, Felicii .Turobinski, Annæ Jankowska, Dysme Mystowssi, Josepho. Gąsieruwski, 
Ludovico $zotayski, Antonio Koczorowski, Stanisli0 Sadowski Thome Wę,linski 
Stanislao Moderowski, Laurentio Chmielewski, Adalberto Gałęzowsii, Samueli Biste 
kie, loanni Maniecki, Adalberto Głowacki, Josepho Porazinsii, Simonii Zawier w- 
ski, Sebastiano Jatowicki. Jlatheo $wirskt, Andreæ Tarnogrodzki, nec non Ju ois 
Elie Szaiewicz, €? Simonii Szmyłowicz Felix Ledochowsii sub pres 27 Ortoaris 
1800 Nro, 12,937, WMedio presentis Edicti hisce insinuatur, quad nimirum ad Forum 
hocce adversus eos in causa puncto cocquationis $chadarux' Bonorum Uhrusk cuin 
attinentiis Libellum porrezerit, Judiciigue opem, quv ad id iustitia exigit, implora- 
verit. Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locus , vol plane a 
Caos. Heg. hereditariis Terris absentiam ipsis hic loci degentem „Advocatum Gia. De: 
derko ipsorum periculo, ©? impendio, qua Curatorem, constituerit, eumque etiam 
Lis contestata in conformitate prescripti pro C, R. hereditariis Terris Judiciarió Co» 
dicis agitabitur , atque etiam terminabitur, ideo ipsi eum in finem admonentur ut ine 
tra 9o diosipsimctewceptionem exhibcant vel Curatori dato , si qua forte haberent fa. 
ris sui adminicula tempestive transmittant ved donique atium quampiam manuatariurm 
constituant Foroque huic denominent & pro ordine proseripto ca juris adhibeant me 
dia, quc ad sui defensione mazime efficatia efse iudicaverint , utpote quod. secus 
adversas fors eunctationis sua sequolas, sibimet Ipsis inputandas | habebunt, | Jtaenim 
saneiunt prescripie pro Ces. Heg. Acreditariis Terris Leges. 

W ittorff. 
Wrabetz., 
Purtscher. . 
Ex Consilio Caes, Reg, Fori Nobilium Lublio, in Règne 
Gałicie Ocid. Datum Luhlia: d, 31 Octob, 1800, 
Dart anberg, } 

Gdy jusitiæ kommissarz Lutterkorth za kuratora nieprzytonym 1 aiewiadomym 
sukcessorom cicboszki Ludowiki Grotio wskiey kapitspowy wdowy w depariatmzacie 
niżey podpisaney Regeneyi J, K. M. w roku 1798 zmarłey wyznaczony, o Biyktalną 
cylacyą Ouych dopraszał się, a żądanie to przypuszczoce zostało, przeto sie niewia- 
domi sukcessorowie którzy moiamaią iz do zu*stsacyi powyźzy riecioncy Urodzony 
Grotowskiey prawo sukceSsyi maia , nipieyszym zayo wanemi są, aby sie na terminie 
dnia 18 Junii :801 przed wyznaczonym do tego deputatem Hegencyi assessorem Jacobi 
w rezydencyitutevszeregencyi&raiowey io god: 9 »tzed południem albo vsobiszie, albo 
przed doatadnie umocowanego plenipotenta stawili się'i legitymacyą qua sukcessorowie 
częstokroć rzeczoney Ur. Grotowskiey przyzwoitą okazali, a potym daiscy re celucyi 
względem wydania sukcessyl, iako oraz w niestawieniu sis oczekiwali, iz podług u. 
staw w powszechnym kraiowym prawie Part, I. Ti:t, IX. $, 421 umieszczonych, tež 
sukcessyą Fiskus zabierze. 3 

^ "Dan w'Warszawie dnia 4 Czerwca 1800. 
Królewska Południowo - Pruska Regencya.. 


